El género Tmesiphantes Simon, 1892 en la Argentina, 
con dos especies nuevas 


(Araneae Theraphosidae,) 


BERTA S. GERSCHMAN DE PIKELIN Y RITA D. SCHIAPELLI 


El género Tmesiphantes Simon, 1892, conocido para la región tropical sudameri- 
cana, con 4 especies propias del Brasil y 1 de Venezuela, no había sido citado hasta 
ahora para la Argentina. 

En el material de la colección del Museo Argentino de Ciencias Naturales “Ber- 
nardino Rivadavia” hemos diferenciado dos nuevas especies: una de Buenos Aires, 
colectada por Manuel J. Viana, a la que llamamos T. serratus sp. n.; la otra, de 
Misiones, traída por W. H. Partridge, y que denominamos E. elegans, sp. n. 

Las diferencias y semejanzas de estas dos especies entre sí y con las otras ya co- 
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nocidas, se detallan en la llave que agregamos al final de este trabajo. 


Tmesiphantes serratus sp. n. 
(Figs. 1-5) 


d' Largo total: 16 mm (con quelíceros y sin hileras). 
Cefalotórax: 77 mm. 

Foseta torácica: 1,5 mm. 

Tubérculo ocular : 1,5 mm x 1 mm de alto. 
Esternón : 3,5 x 3,5 mm. 

Labio : 1,5 de ancho por 1 mm de alto. 


Pata Fémur Patela Tibia Metatarso Tarso Total 
Lira 6,5 3,5 4,5 3 3 21,5 mm 
laos 6 2,5 4,2 3,5 3 19,2 
Ub ds 5 2,5 3,5 4 2,5 17,5 
Vicio 6,5 3 4,5 5,5 3 22,5 
Palpo....... 4,5 2,5 4 


Cefalotórax: tan largo como ancho; menor que la tibia más patela 1 y menor 
que la tibia más patela IV. Parte cefálica convexa, foseta grande poco procurva, 
gual al tubérculo ocular. 

` Ojos: OMA: OLA: OMP: OLP: 5 :7 :5:6. 

Tubérculo ocular elevado; OA en fila fuertemente procurva; los OM menores, 
y separados entre sí por su diámetro y pormenos de la mitad de los OLA; OMP en 
fila recurva; los OM poco menores, muy separados entre sí y contiguos a los LP. 
OMA separados de los OMP por medio diámetro del OA- (fig. 1). 

Queliceros: con 11 dientes en el borde interno; con varias granulaciones en la 
porción basal de la ranura; escópula de largos pelos anaranjados y cerdas clavifor- 
mes en el borde externo. 
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Labio: más ancho que largo con cúspides poco numerosas (alrededor de 15). 

Coxas del palpo: con el ángulo súpero-interno prolongado y en el borde interno 
una escópula de largos pelos anaranjados y cerdas claviformes. En el ángulo ínfero- 
interno numerosas cúspides pequeñas. 

Esternón: tan largo como ancho; sigillas posteriores separadas del borde ape- 
nas por su diámetro. 

Patas: 4-1-2-3. 

La escópula de los tarsos está dividida por una línea de cerdas en las patas I 
y IL En las patas III y IV está dividida por una banda de cerdas. 

El metatarso I está escopulado casi hasta la base; en la pata II la escópula llega 
casi hasta la mitad del artejo; en el metatarso III la escópula ocupa el tercio apical 
y en el metatarso IV solamente el ápice. 

En todas las patas, el fémur, patela y tarsos carecen de espinas. En los demás” 
artejos la disposición de las espinas es la siguiente: 

Pata I: Tibia sin espinas. Metatarso: 1 apical ventral. 

Pata II: Tibia: 1-1 ventral. 

Pata III: Tibia: l apical externa, 1 lateral externa y 1 lateral interna; meta-. 
tarso: 1-1 lateral interna; 1 lateral externa; 3 apicales verticiladas. 

Pata IV: tibia con 1 lateral externa; metatarso: 2-1-2 ventrales y un verticilo 
apical de 6 espinas. 

El ensanchamiento basal en el metatarso 1 es poco notable. 

En la tibia I el espolón externo es curvo, mucho mayor que el interno, y ter- 
minado en una uña o espina achatada, bastante larga (figs. 2 y 3). 

Palpo: la tibia carece de espinas y tiene largos y abundantes pelos. La cresta 
inferior del estilo es dentada en forma de sierra (figs. 4 y 5). 

Colorido: Cefalotórax, patas y palpos de color pardo rojizo claro; el primer par 
de patas más oscuro; abdomen pardo oliváceo con una mancha redonda oscura en 
el medio del dorso. Esternón, labio y coxas más claras; parte ventral del abdomen 
ocrácea con epigastrio e hileras de color mucho más claro. Toda la araña recubierta 
de corta pubescencia oscura y largos pelos amarillos muy abundantes. 

Holotypus ô n? 247, en la colección de arácnidos del Museo Argentino de Cien- 
cias Naturales “Bernardino Rivadavia”. Manuel J. Viana, leg. 

Procedencia: Buenos Aires, Tigre. 5-X-1937. 

Ejemplares observados: Holotypus ô n? 247; Paratypus ô n? 550 procedente de 
Zelaya, Provincia de Buenos Aires. En la misma colección. José A. Pereyra, leg. 


Tmesiphantes elegans sp. n. 
(Figs. 6-10) 


g' Largo total : 20,5 mm (con quelíceros y sin hileras). 

Cefalotórax : 9 x 9 mm. Foseta torácica : 1,5 mm. 

Tuberculo ocular : 1,5 mm de ancho por 1 nm de alto. 

Esternón: 4 x 4. ? 
Labio : 2 mm de ancho por 1,5 de alto. En el ápice 1,5 mm de ancho, 


Pata Fémur Patela Tibia Metatarso Tarso Total 
a 9 4,5 7 5,5 3,5 29,5 mm. 
iio 8 4,5 6 5,5 3,5 27 
Dis 7 3,5 5,5 6 4,5 26 
Visio 8,5 4,5 T 8,5 4,5 33 
Palpo....... 6 3,5 5,5 
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Cefalotórax: tan largo como ancho, menor que tibia más patela I y tibia más 
patela IV; parte cefálica convexa, foseta grande, procurva, igual al tubérculo ocular. 

Ojos: OMA: OLA: OMP: OLP: 6 : 12: 8,5 : 10. 

Ojos anteriores en fila fuertemente prucurva, los M menores. OMA separados en- 
tre sí por su diámetro y de los LA por menos de su diámetro. OP en fila recurva, 
los M poco menores, muy separados entre sí y contiguos a los LP. OLA poco mayo- 
res que los LP (fig. 6). 

Tubérculo ocular alto, poco más ancho que largo. 

Quelíceros: en el margen interno 11 dientes y en el externo una escópula de 
largos pelos anaranjados y cerdas claviformes. En la base de la ranura hay granula- 
ciones pequeñas. 

Labio: poco más ancho que alto con cúspides pequeñas en el ápice (unas 15 más 
o menos). 

Coxas del palpo con el ángulo súpero-interno prolongado y en el borde interno 
una escópula de largos pelos anaranjados y cerdas claviformes. En el ángulo ínfero- 
interno numerosas cúspides pequeñas. 

Esternón: tan largo como ancho, con las sigillas posteriores separadas del bor- 
de por poco más de su diámetro. 

Patas: 4-1-2-3. Largas y gráciles. Las escópulas de todos los tarsos visiblemente 
divididas: en las patas I y II por una línea de cerdas y en las IJI y IV por una banda 
de cerdas. 

En los metatarsos 1 y II hay escópula en la mitad apical; en el metatarso III la 
escópula ocupa el tercio apical del artejo; en el metatarso IV es apenas apical. 

El ensanchamiento basal del metatarso I es bien visible. La tibia presenta 2 es- 
polones apicales: el interno es menor y tiene una gruesa espina basal interna. El 
espolón externo es curvo, mucho mayor, con una espina larga, externa, terminando 
en una uña gruesa, corta. (Figs. 7-8). 

Las espinas están dispuestas en la forma siguiente: 

Pata I: fémur y patela sin espinas. Tibia con 1 espina basal y 1 apical ventrales. 
Metatarso 1-1 ventral y 2 apicales. 

Pata Il: tibia: 1-1-2 ventrales; 1-2 lateral interna: no tiene laterales externas. 
Metatarso: 1-2-2 ventrales y 1-1 lateral interna. 

Pata III y IV: con numerosas espinas verticiladas. 

Palpo: patela menor que la tibia. Tibia con 1 espina lateral interna en el ter- 
cio apical y otra en el ápice de la misma cara. Bulbo como en el dibujo. (Figs. 9-10). 

Colorido: Cefalotórax y patas, pardo rojizo oscuro, con vellosidad más clara. Ab- 
domen más oscuro con largos pelos claros. Parte ventral un poco más clara. Hileras 
y epigastrio claros. Palpo de color ocráceo claro y bulbo rojizo. 

Holotypus: ¿ n? 4041, en la colección de arácnidos del Museo Argentino de Cien- 
cias Naturales “Bernardino Rivadavia”. 

Procedencia: Misiones, Tobuna. W. H. Partridge, IX-X-1953. 

Las dos especies T. serratus sp. n. y T. elegans sp. n. se aproximan a T. monta- 
nus M. L., por tener el cefalotórax igual de largo que de ancho y se diferencian 
de ella porque la foseta torácica es igual al tubérculo ocular, los OMA poco separa- 
dos, labio más ancho que alto y tibia del palpo menos de dos veces más larga que la 
patela. 
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Figs. 1-5: Zmesiphanles serratus sp. n. 1. Ojos vistos desde arriba — 2. Tibia y metatarso I, faz interna — 3, Ti- 
bia y metatarso I. faz externa —- 4, Palpo del macho — 5, Bulbo del palpo.— Fig. 6-10 : Tmesiphantes elegans 
sp. n. 6. Ojos vistos desde arriba 7. Tibia y metatarso I, faz interna — $, Tibia y metatarso I, faz externa 
—9, Palpo del macho, “az interna — 10, Pipo del macho, faz externa. 
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Tmesiphantes serratus se diferencia de T. elegans por la armadura de la tibia del 


palpo y por las aristas del estilo del bulbo. 


CLAVE DE ESPECIES DEL GÉNERO TMESIPHANTES, SIMON, 1892 


1. Cefalotórax más largo que ancho ...esssssssesecssonesseseseeo a A se 2 E 
Cefalotórax tan largo como ancho ....esssssssssessesessesereeresssssesesseeeeeoee E 

2. Pata L menor guo Paba IV ccoo raras TS aia, O 
Pata I igual que pata IV ......ooomocoscorrcrrronionsraaasas. A minensis M. Leitao, 1943 

3, Tibia del palpo del F con espinas .....oooomo.... AI A A T . nubilus Simon, 1892 
Tibia del palpo del € sin espinas......oo.ooooomoo.o... OE physopus M. Leitao, 1926 

4. Foseta igual al tubérculo ocular. OMA separados entre si por dos diámetros. 


Labio más ancho que alto. Tibia del palpo del g menos de dos veces más larga que la patela... 5 
Foseta mayor que el tubérculo ocular. OMA separados entre si por dos diámetros. Labio tan alto 
como ancho. Tibia del palpo del Y más de dos veces más larga que la patela, con una espina infe- 


O A E ESAS TEE E O momtanus M. Leitao, 1923 
5. Tibia del palpo del < con espinas. Estilete del bulbo con aristas liSaS.............. elegans sp. n. 
Tibia del palpo del @' sin espinas. Estilete del bulbo con arista inferior dentada.... serratus sp. n. 


El Genotypus es T. nubilis Simon, 182. 
No incluímos en la llave T. chickerin gii Caporiacco, 1955 de Venezuela, por tra- 


tarse de una especie basada sobre un ejemplar hembra joven. 
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